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Hasta Yatağı İstanbul 


Mega şehir İstanbul bilindiği üzere oldukça yoğun bir nüfusa sahiptir ve özellikle büyük 
hastaneler burada olduğu için birçok insan İstanbul'a gelmek suretiyle şifayı burada ararlar. Tabii 
hastanede yapılan müdahale sona erdikten sonra da asıl durum ön plana çıkar. Yani evde bakım hizmeti 
sıradaki durumdur. Tabii bunu gerçekleştirmek için hastanın iyileşme süreci içerisinde bu dönemi rahat 
bir şekilde getirmesi gerekmektedir. Bunu sağlamak için ise asta \ İstanbul adına tamamen 
kaliteli ve birbirinden farklı fonksiyonları eşliğinde tercih edilmektedir. Manuel ya da otomatik olarak 
üretimleri gerçekleştirilmiş olan birbirinden farklı hasta yatağı İstanbul adına tüm değişik adreslere 
ulaştırılmaktadır. 


Adrese Teslim birbirinden farklı hasta yatakları 

Özellikle günümüz teknolojisi ile birlikte büyük bir rahatlığa kavuşturan ve birbirinden farklı 
modelleri bulunan tasta yatağı İstan şehri adına en çok katlanabilir yataklar ön plana çıkmaktadır. 
Hastanın gün içerisinde yapması gereken birtakım işleri rahat bir şekilde gerçekleştirmesi adına büyük 
bir kolaylık sağlayan hasta yatakları, İstanbul şehri için tüm farklı adreslere teslim edilmektedir. 
Tamamen profesyonel bir şekilde gerçekleştiren bu hizmet altında tekerlekleri bulunan ve aynı 
zamanda yan korkulukları sayesinde büyük bir güven altında hastaların yatabileceği yatakları adrese 
teslim olmak mümkündür. 


Keyifli bir şekilde hastaların iyileşme süreçlerini geçirme imkanı 


Özellikle hastaneden çıkmış olan kişilerin iyileşme sürecini daha hızlı bir şekilde 
gerçekleştirilmesi adına hasta yatağı İstanbul şehri için tüm farklı adresleri sorunsuz bir şekilde yataklar 
teslim edilir ve yanında sağladığı birçok değişik avantajı sayesinde hastalar rahat bir dönem geçirebilir. 
Özellikle yemek yenmesi gerektiği zamanlarda ve ilaç saatlerinde katlanabilir yataklar büyük bir avantaj 
vermektedir. Sevdiğiniz insanlara çok uygun fiyatlar altında alacağınız hasta yatakları sayesinde büyük 
bir konfor imkanı verebilirsiniz. 


Sahibinden Hasta Yatağı 
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Hasta yata en çok tercih edilen modelleriyle satışa sunulmaktadır. Bu anlamda düşünüldüğü 
zaman hasta yataklarının birbirinden tamamen kaliteli özellikler taşıyarak son derece nitelikli üretimlere 
yer verildikleri görülmektedir. Bu anlamda da tüm nitelikleriyle en çok tercih edilen hasta yataklarının 
sahibinden satışa sunulduğu bilinmektedir. 


2 motorlu sahibinden yataklar 

2 motorlu olarak sahibinden haste uygun fiyat avantajları sayesinde en çok tercih 

edilenler arasında geliyor. Hem ayak hem de başuçları için kumandalı olarak kontrol edilen bu hasta 
yatakları en sıklıkla tercih edilmesi nedeniyle son derece önde gelen seçenekleri oluşturmaktadır. 


4 motorlu sahibinden yataklar 


Bunun yanı sıra dört motorlu modelleri de sıklıkla satışı yapılan sahibinden hasta yatağı 
modelleridir. Bu modellerinin sunmuş olduğu en temel fırsatlar dikkate alınarak tamamen sıra dışı ve 
tamamen farklı anlayışlar sergilemeye yönelik hizmetler sağlayan hasta yatakları örneklerini meydana 
getirdikleri görülmektedir. Bu anlamda düşünüldüğü zaman bütün bunlar için daima en kaliteli satış ve 
kiralama hizmetleri vererek hastalarımızın en rahat bir şekilde dinlenebilmesi ve sağlığına kavuşmasını 
amaçlamaktayız. Bunun yanı sıra ömür boyu hasta yatağına mahkum haldeki hastalar için de tüm 
özellikleri bulunduğundan dolayı dört motorlu hasta yatakları en makul modeli oluşturmaktadır. 


Ev tipi ahşap karyola 


Ahşap olması nedeniyle sıklıkla tercih edilen ev tipi sahibinden hasta yatağı örneği de 
bulunmaktadır. Bu modelin sunmuş olduğu en büyük özellik olarak tamamen ahşap karyola biçiminde 
tıpkı bir yatak odası biçimini andırmasıdır. İşte bu örnekleriyle tamamen kaliteli bir model olarak en 
fazla tercih edilmeye devam edilen modellerden birisini yansıtmaktadır. Bu anlamda düşünüldüğünde 
de tüm özellikleriyle hasta yatakları arasında gelen bu modelin sağlamaya devam ettiği birçok 
özelliklerinin varlığı sahibinden hasta yatağı ortada yer alan bir özelliği oluşturarak karşımızdaki yerini 
almaktadır. 


Asansörlü Hasta Karyolası 
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Özellikle hastaların yataktan kalkıp yeniden yatağa geçmesi adına büyük bir avantaj sağlayan ve 
özel bir sistem kapsamında farklı yükseklik ayarları yapılabilen asansörlü hasta karyolası birçok farklı 
yerde rahat bir şekilde kullanılabilmektedir. Bunlar içerisinde hastane ile birlikte evde veya bakım evleri 
ve aynı zamanda huzur evlerinde de yine kullanışlı bir fırsat sağlamaktadır. El kumandası ile birlikte 
farklı yükseklikleri zikzaklı ayakları sayesinde çıkma imkanı veren asansörlü hasta karyolası sayesinde 
tüm masalar kendi boyları kapsamında yeri rahat bir şekilde basabilir ve ayakta yapması gereken işleri 
gerçekleştirebilir. 


Asansör sistemi ile birlikte rahatlık sunan hasta karyolası 


Hastalara büyük bir rahatlık imkanı veren asansörlü hasta karyolası aynı zamanda hastalara 
bakanlar içinde büyük bir avantaj sunmaktadır. Çok fazla iyilik katmaya gerek olmadan hastanın 
isteklerini yerine rahat bir biçimde getirme imkanı veren bu hasta karyolası çeşitleri oldukça kaliteli bir 
motor gücüne sahiptir ve farklı hızlarda bu asansör sistemini kullanmak mümkündür. Üstelik alüminyum 
sağlam yapısı sayesinde büyük bir güven sunmakta ve uzun yıllar kullanım şansını yanında 
getirmektedir. 


Farklı özelliklere sahip asansör sistemli hasta karyolaları 


Katlanabilir özelliği ile birlikte de asansörün yanı sıra büyük bir avantaj sağlayan asansörlü hasta 
karyolası aynı zamanda yan korkulukları sayesinde de aklınıza veya sola dönmesi durumlarında büyük 
bir güven sunmaktadır. Hem katlanabilir bir özelliğe sahip olan diğer yandan asansör sistemi bulunan 
birbirinden farklı modeller kapsamında ve güçlü motorlu bu karyolalar hastalar için büyük bir rahatlık 
imkanı vermektedir. Özellikle de kalkmakta büyük bir güçlük çeken yaşlılar ve yatalak hastalar için 
asansörlü yatak karyolaları büyük bir avantaj sunmaktadır. Adrese teslim özelliği sayesinde ve tamamen 
kaliteli malzeme yapısı bünyesinde üretimleri gerçekleştirilmiş olan asansörlü yatak karyolalarını çok 
uygun fiyatlar altında satın almak mümkündür. 


Motorlu Hasta Yatağı 


Hasta Yatağı Hastaların Yaşam Kalitesi İçin Önemlidir 
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Hasta y , yatalak hastaların yaşam kalitelerini yükseltmek için üretilmektedir. Markamız 

kapsamında, motorlu hasta yatağı modelleri dahil birçok farklı hasta yatağı modelini bulabilirsiniz. Hem 
hastane ve diğer sağlık kurumlarında, hem de evlerde rahatlıkla kullanabilir. Uzun süre yatması gereken 
hastaların, yürüyemeyen, hareket edemeyen yatalak hastaların ve yaşı çok ilerlemiş kişilerin bu 
yataklarda yatması çok önemlidir. Hasta yataklarının özel yapısı hastalarda uzun yatış sonucu ortaya 
çıkan yatak yaralarının çıkmasını önler. Anti bakteriyel malzemelerle hazırlandıklarından, bakteri 
üretmez ve mikropları uzak tutar. Bakıcı kişi ya da hasta yakınları açısından da kullanışlıdır çünkü kolay 
temizlenir malzemeden imal edilirler. 

Markamız, garantili, orijinal malzemelerden ve yedek parçalardan oluşan yatak modelleri üretmektedir. 


Motorlu Hasta Yatağı 

Motorlu hast> olarak, 2 motorlu, 3 motorlu, 4 motorlu hasta yatakları bulunmaktadır. 

Motorlu hasta yatakları, 90 cm boyunda, 1.90 cm yüksekliğinde ve 40 cm yerden yükseklikte 
tasarlanmaktadır. Bu modellerin sırt ile temas eden kısmında özel hava aldıran bir sistem 
bulunduğundan, hastanın terlemesi önlenir, cildinin hava alması sağlanır. Dört bir yanında serum 
asılması için özel askıları bulunmaktadır. 


Modelin hem baş, hem de ayak kısımlarında hareket etmesini sağlayan motor sistemi 
bulunmaktadır. Elektrik sisteminin 9 voltluk yedek pili bulunmaktadır ve elektrik kesintilerinde kolayca 
devreye girer. Yatağın amortisörlü korkulukları dört adet olup, abs kaplamalıdır. Bunları indirebilir ya da 
kaldırarak sabitlemek mümkündür. Amortisör sistemi sayesinde son derece kolay kullanılan 
modellerdir. Motorlu a yatağ , hastayı rahat ettirir, hasta yakınına da yatağı zorlanmadan kullanma 
serbestisi verir. Korkuluklar, üretim malzemesinde olduğu gibi, anti bakteriyel ve mikrop oluşumunu 
engeller özelliktedir. Yatağın kumanda ile hareket ettirilebilir özelliği, son derece kolay kullanım 
sağlamaktadır. Motorlu hasta yatağı tekerlekli olup, tekerlek sistemi kilitlenerek sabitlenebilir. 


3 Motorlu Hasta Yatağı 


Tüm haftadır için her konuda büyük bir avantaj ve rahatlık getiren birbirinden farklı model 
yapısındaki 3 motorlu hasta y çeşitleri değişik fonksiyonları sayesinde hastaların yanı sıra onlara 
bakanlar için de büyük bir kolaylık sunmaktadır. 3 motoru bulunan bu hasta yataklarının iki farklı 
fonksiyonu bulunmaktadır. Bunlardan biri baş kısmı ile birlikte ayak kısmının katlanır bir şekilde hareket 
ettirilmesidir. Bu sayede hastalar büyük bir rahatlık içerisinde yemeğini rahat bir şekilde yerken 
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ilaçlarını da tam saatinde alma imkanı elde edebilmektedir. Diğer yandan ise asansörlü sistem yapısı 
kapsamında zemine ayakları rahat bir şekilde değecek biçimde sorunsuz olarak kullanım şansını da 3 
motorlu asta yatağ getirmektedir. 


3 motor eşliğinde kolay bir kullanım imkanı 

Özellikle 3 motoru da rahat bir biçimde ve sağlam şekilde kullanım imkanı veren 3 motorlu hasta 
yatağı çeşitleri sayesinde hem asansör sistemi rahat bir biçimde kullanılabilir hem de baş bölgesi ile 
birlikte ayak kısmına rahat bir şekilde katlanmasına olanak tanınabilir. Üstelik sağlam motorlarının yanı 
sıra alüminyum malzeme kapsamında üretime gerçekleştirmiş olan bu hasta yatakları uzun yıllar rahat 
bir şekilde kullanılabilir ve büyük bir dayanıklılık gösterir. 


Güven içerisinde her yerde kullanılabilir 

Herhangi bir problem yaşamadım bu 3 motorlu hasta yatağı çeşitlerini büyük bir güven 
içerisinde rahatça kullanabilir ve hastalarınızın yattıkları süre boyunca tüm isteklerini sorunsuz bir 
biçimde gerçek getirme şansını elde edebilirsiniz. Günümüz teknolojisi ile birlikte hem asansör sistemini 
hem de kaplama bölümünü rahat ve biçimde kullanılan bu 3 motorlu hasta yatakları, çok uygun fiyatlar 
altında adrese teslim edilecek bir şekilde satın alınabilir. Özellikle son dönemlerde en fazla tercih edilen 
ve hem yaşlılar için hem de yatalak hastalar konusunda 3 motoru sayesinde büyük bir kolaylık sağlayan 
bu yataklar sevdiklerinizle ilgilenmeniz adına evde sîzlere büyük bir avantaj sunmaktadır. 


Ayarlanabilir Hasta Yatağı 


Ayarlanabilir Hasta Yatağının Temel Özellikleri 


Firmamız bünyesinde her hasta ve hastalığı baz alarak özel olarak üretilmiş ve satışa sunulmuş 
ayarlanabilir hast modelleri mevcuttur. Dileyenler için motorlu tercih edenler için motorsuz 

tercihler bulunmaktadır. Motorlu ya da motorsuz, elektrikli ya da elektriksiz de olsa ürettiğimiz her 
yatak ayarlanabilir hasta yatağı seçenekleri göz önünde bulundurularak geliştirilmiş ve piyasaya 
sürülmüştür. Buna göre ayarlanabilen her yatak manuel olarak el yordamıyla çalıştırıldığı gibi uzaktan 
kumandalı bir şekilde hem modern hem pratik olarak da kullanıma açıktır. Ürünlerimizde zeminden 
başlayarak yükseklik belirme dizaynları mevcuttur. Bu da hastanın durumuna ve şartlarına göre 
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istenilen açıda yükseklikte hasta yatağının konumlandırabileceği yönünde kullanım avantajları 
sağlamaktadır. Aynı zamanda yatak eğiminin de ayarlanması söz konusudur. Bu noktada hasta 
yataklarımız 15 derecelik eğimli açılarla yukarı ya da aşağı kaldırabilir. 


Hastanın yemek zamanı geldiğinde istenilen ölçüde kaldırılabilen ayarlanabilir hasta yatağı 
mevcutlarımız uyku süresince ise aşağı doğru eğim kazandırılarak çok daha sağlıklı ve konforlu uykular 
gerçekleşmesine zemin hazırlamaktadır. Lazımlık ve dört serum askısı gibi seçenekleri de bulunan 
yataklarımızda ayak ve başucu kısımlarında oluşturulan eğim özellikleri de mevcuttur. Bu da ayakları 
yukarıda ya da aşağıda kalması gereken başta tansiyon hastaları olmak üzere birçok hastaya özel olarak 
imal özellikleri taşımaktadır. Üretimini ve satışını gerçekleştirdiğimiz her ürün aynı zamanda katlanabilir 
ve taşınabilir özelliklerini de korumaktadır. 


Hasta Yataklarında Ödeme Kolaylıkları 


Tamamen ihtiyaca ve talebe göre kiralama ve satış imkanları sunduğumuz ayarlanabilir asta 
ürünlerimizde aynı zamanda kargo ve kapıda ödeme kolaylığı da sağlamaktayız. Eğer mevzu 
bahis olan hastalık geçici ise kiralama yoluna gidebilir ve aylık ödemelerle dilediğiniz kadar hasta 
yataklarının sahibi olabilirsiniz. Satışlarda taksitlendirme yapılmaktadır. 


Ortopedik Hasta Yatağı 

Ortopedik hasta yatağı veya çağımızın gereksinim duyduğu tüm özelliklerle 

tamamen yüksek standartlarda üretilen en temel hasta bakım ekipmanları arasında bulunmaktadır. 
Hastaların daha rahat bir şekilde dinlenmeleri, daha rahat bir şekilde hareket edip temel ihtiyaçlarını 
karşılayabilmeleri bakımından elbette bu yatakların ortopedik olması gerekmektedir. Tüm sağlık 
koşullarının iyileştirilerek satışa sunulduğu bir ortopedik hasta y; kadar önem taşıyan başka hiçbir 
şey yoktur. Nakit konusunda tamamen yardımcı olunarak orta bir yol bulunan hizmet anlayışı ile önce 
sağlık prensibinde ürün satışları yürütülmektedir. 


Antibakteriyel 


Hasta yataklarının çağdaş koşullara yönelik olarak dikkat edilecek en temel özelliklerinden birisi 
kesinlikle zararlı bakterilere karşı tam bir etkin koruma sağlaması olmalıdır. Aksi takdirde ortopedik 
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hasta yatağı olmasının hiç mi hiç önemi yoktur. Her şeyin başında geldiği üzere sağlık bakımından da 
son derece önde gelen bir anlayış sergileyen antibakteriyel özellik bir hasta yatağında mutlaka ihmal 
edilmemesi gereken önemli yanını oluşturmaktadır. 


Rahat hareket edebilirlik 

Ayrıca tarafımıza var olan tüm ortopedik hasta yatağı ve ıvalı hasta yatağ ürünlerimizde 
hastanın rahat hareket edebileceği şekilde tasarımlar uygulanmış olduğundan kesinlikle bu noktada da 
rahat hareket edebilirlik özelliği her şeyin başında gelen sistemler arasında bulunmaktadır. Tüm bu 
sistemler boyunca da süreklilik esasına dayanan bütün özellikler dikkate alınarak kaliteli bir hizmet 
anlayışının ortaya konulduğu görülmektedir. 


Kolay ayarlanabilirlik 


Bir diğer etken olması yönüyle ortopedik hasta yatağı rahat ve kolay ayarlanabilirlik özelliği de 
taşır. Taşımış olduğu bu yönüyle de tamamen önde gelen ürün olmaktadır. Bütün bu şekliyle ortada 
duran çalışmalar dikkate alındığında da hem kolay ayarlanabilir yapısı hem de tamamen farklı nitelikler 
ortaya koyan ortopedik hasta yatağı çalışma anlayışı doğrultusunda en fazla tercih edilen özelliklerden 
birisini oluşturmakta olan en temel etkileri oluşturan bir hizmeti meydana getirmektedir. 


Elektrikli Hasta Yatağı 

Birçok farklı özelliği bulunan elektrikli hasta yatağı çeşitleri özellikle elektrikli kullanımı 
sayesinde motor mekanizması her daim kullanabilir ve bu şekilde hiçbir sorun yaşamadan yatağı arzu 
ettiğiniz açılarda katlayabilirsiniz. Artı olarak sevdikleriniz hastalık dönemlerini rahat bir şekilde 
geçirebilir ve yemek ile birlikte ilaç zamanlarını herhangi bir ağrı ya da acı hissetmeden rahat bir şekilde 
değerlendirebilir. Sağlam bir alüminyum malzeme altında üretimleri gerçekleştirilmiş olan elektrikli 
hasta yatağı seçenekleri arasında farklı model seçimi yapabilir ve sevdiklerinin hastalık dönemlerinde 
ihtiyaç duyduğu yatağı çok uygun fiyatlar kapsamında satın alma şansını elde edebilirsiniz. 


Elektrikli hasta yatakları 
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Elektrikle çalışan ve bu sayede herhangi bir şekilde sorun yaşanmadan katlama bölümünü rahat 
bir biçimde kullanım imkanı veren elektrikli hasta yatağı çeşitleri özellikle ayarlanabilir hızı sayesinde el 
kumandasıyla baş kısmının yanı sıra ayak bölgesi adına katlanma özellikleri kullanılabilir. Yaşlılar ile 
birlikte hastaneden yeni çıkmış kişiler ve yatalak hastalar adına büyük bir avantaj sağlayan bu elektrikli 
hasta yatakları, üstelik günümüzde çok uygun fiyatlar kapsamında satın alınmakta ve tüm farklı 
adresleri teslim edilmektedir. Diğer yandan tamamen profesyonel bir montajda gerçekleştirilen bu 
elektrikli hasta yatakları, aynı zamanında yan korkulukları sayesinde de hastanın güven içerisinde 
yatmasına ve yatağın içerisinde dönmesine fırsat vermektedir. 


Elektrikli hasta yatakları ile rahat bir kullanım 


Birbirinden farklı seçenekler altında ve farklı fonksiyonları ile evde veya hastaneler ile birlikte 
huzurevi ve bakım evlerinde büyük bir avantaj sağlayan elektrikli hasta yatağı çeşitleri tüm hastalara 
büyük bir rahatlık vermekte ve iyileşme süreçlerinin daha hızlı bir şekilde sonuçlanmasına olanak 
tanımaktadır. Çok uygun fiyatlar altında elde edilebilecek ve adrese teslim satın alınabilecek olan bu 
elektrikli hasta yatakları motorlu kısımları sayesinde iki farklı noktadan katlanabilir özelliği ile hastalara 
bakan kişiler için de ayrı bir rahatlık sağlamaktadır. 


Kiralık Hasta Karyolası 

Hayat kalitesinin en olumsuz anları, hastayken yaşanılan zamanlardır. Moralin yüksek tutulması 
bir hasta için iyileşmede en önemli faktörlerden biridir. Morali yüksek tutabilmek içinse hastanın 
konforunu sağlamak çok önemlidir. Özellikle evde uygulanan tedavi süreçlerinde hastaların konforunu 
ve de dolayısıyla moralleri olumsuz hale getiren etkenlerin başında, düzgün bir yatakta bulunulmayışı 
gelmektedir. Neredeyse günün tamamını yatakta geçiren hastalar bir de konforsuz bir yatakta 
bulunduklarında iyileşme sürelerinin uzaması normal bir sonuç olacaktır. İşte bu problemi ortadan 
kaldırmak için üretilen hasta yatakları ve karyolaları satılık ya da kiralık imkânları ile evlerde tedavi 
olacak hastaların da hizmetine sunulmaktadır. 


Hasta Karyolası Nedir? 


Hasta karyolası, normal yataklardan farklı olarak, hastanın isteği ve ihtiyacı doğrultusunda baş, 
orta ve ayak kısımları hareket edebilen, yükseklik ayarı yapılabilen ergonomik yatak sistemleridir. 
Motorlu sistemleri sayesinde kolaylıkla hareket ettirilerek hasta için en uygun şekle getirilebilen hasta 
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karyolası, hem hastalar hem de bakıcılar için büyük bir kolaylık sağlamaktadır. Hasta karyolası 
edinmenin püf noktası, hasta için en doğru ürünü seçebilmektir. Bunun için de ürünler dikkatli bir 
şekilde incelenmeli, hastanın ihtiyacına en uygun ürün tercih edilmelidir. 


Kiralık Hasta Karyolası 

Hasta karyolaları, satın almak istemeyenler için belli süreliğine kiralık olarak da hastaların 
kullanımına sunulmaktadır. İhtiyaç sahibinin, kiralık hasta karyolası talebi sonrasında, yapılan ücret 
teklifinin kabul edilmesi ile servisi gerçekleştirilen karyolanın kurulumu ve teknik detayların kullanıcıya 
anlatımı gerçekleştirilmektedir. Kiralık hasta karyolası tahsisi gerçekleştirilirken, tüm hasta seti beraber 
verildiğinden ilave alez, yatak veya serum seti ihtiyacı bulunmamaktadır. Hasta karyolaları genelde 2 
motorlu, 3 motorlu veya 4 motorlu olarak tasarlanmakta olup, bütçeye ve hastanın durumuna göre 
istenilen ürün tercih edilebilmektedir. Bu nedenle de kiralık hasta karyolası alırken de internet sitesi 
detaylı incelenmeli, ürün görsellerine dikkat edilmelidir. 


Hasta Yatakları İmalatı 

Yatağa bağımlı olan insanlar, geçici bir süre yatağa bağımlı kalmak zorunda olan hastalar için 
tasarlanmış hasta yatakları, hastalar için olduğu kadar hasta yakınları içinde çok önemli bir ihtiyaç. 
Hastalar hastalıkları süresi içinde kendilerini güvende hissetmek isterler. Hasta yatakları hastaya her 
türlü ihtiyaçlarının rahatça karşılanabileceği imkânlar sunmaktadır. 


Hasta Yatak Çeşitleri 

Hasta yatakları imale yapan firmalar her türdeki hastalar için çok değişik fonksiyonlara sahip 
yataklar üretmektedirler. Hasta yataklarının en önemli özelliklerinden biri ergonomik oluşlarıdır. Hasta 
yatakları tekerlekleri sayesinde rahatlıkla hareket edebilme özelliğine sahiptir. Hastanın almak istediği 
pozisyona göre ayarlanabilir olmaları hasta ve yakınları açısından çok önemli ve gerekli bir konfor 
sunmaktadır. Hasta yatakları imalatı hastaların ihtiyaçları ölçüsünde gelişmektedir. Hastanın durumuna 
göre her türlü hasta karyolası ve yatağı bulmanız mümkündür. Manuel kullanıma sahip, elektrikli ve 
motor gücüyle hareket eden, lazımlığı kendinden olan, anti bakteriyel özelliğe sahip olan hasta yatak 
çeşitleri mevcuttur. Hasta yatakları hastaların durumuna göre satın alınabildiği gibi hastaların iyileşme 
sürelerine göre kiralama da yapılabilmektedir. Hasta yatakları imalatı yapan üretici firmalar hastaneler 
içinde tercihe göre hasta yatakları imalatı yapmaktadırlar. 
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Manuel hasta Yatakları 


Manuel yataklar hasta yakınları tarafından elle, güç kullanılarak hareket ettirilen yataklardır. Bu 
modellerin fiyatları otomatik yataklara göre daha ekonomiktir. 


Elektrikli Kumandayla Çalışan Hasta Yatakları 

Bir veya daha fazla motoru bulunan asta yatakları kumanda edilebilir ve çok kullanışlı olan 
yataklardır. Hasta açısından tam bir konfor sağlamaktadır. Fiyat olarak biraz daha pahalı olan bu 
yataklar en çok tercih edilen modellerdir. 


Lazımlıklı hasta Yatakları 

Bu yataklar daha çok yaşlılarda ve felçli hastalar için tercih edilen yatak modelleridir. Tuvalet 
ihtiyaçlarını da yatakta sağlayabilecekleri donanıma sahip yataklardır. 


Anti Bakteriyel Özelliğe Sahip Yataklar 


Bu yatak modelleri daha çok uzun süreli kullanımlarda tercih edilen modellerdir. Anti bakteriyel 
özellikleri sayesinde kolay temizlenebilen ve bakteri barındırmayan yatak modelleridir. 

Hastanın iyileşme sürecinin hızlandırılması ve hastalık süresince hastanın rahat etmesinin sağlanması 
son derece önemlidir. En fazla konfora hastaların ihtiyacı vardır. Sağlıkla kalın. 
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